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Mehrwellige Strome.
Hier sind die Oberwellen des Stromes um so starker gedan j©  hoher   ihre Frequenz 1st,   der Strom nahert sich  der  Sinusf mehr als  die Spannung,   wie  das   Oszillogramm Fig. 69  zeigt, den  Strom   einer   Drosselspule  bei   derselben   Spannung   gibt Fig. 68 fiir den Kondensator.
Fig. 68.
Fig. 69.
Beispiel. Der Ladestrom eines Kondensators bei dreieck Spannung. In der ersten halben Periode wachst p von — pm ~rPm> dann ist
wahrend der zweiten halben Periode, wahrend der p von -|~ pm — pm falltj hat i denselben Wert wie zuvor, aber mit negativem
2 zeichen.   Beim Ubergang hat i zwei Werte, namlich Hh G — co pm.
Strom hat rechteckige KurvenJ und ist starker verzerrt als Spannung.
Der Strom einer Drossels mit sehr kleinem Widerstand bei dreieckiger Spannung die Parabelbogen zusammengesc Integralkurve des Dreiecks Fig sie ist weniger verzerrt als Spannungskurve.
Fig. 70.
Verhalten eines Schwingungskreises bei verzerrter Spannung.
Ein Schwingungskreis mit Widerstand, Selbstinduktion Kapazitat in Reihenschsiltung bietet Stromen von verschied Frequenz nach Kap. II S. 26 sehr ungleiche Scheinwidersta Ist er an eine mehrweUige Spannung angeschlossen, so berecl sich die Amplituden der Stromkurve aus denen der Spannungsk mittels der Scheinwiderstande
*   = 1 / #2 4- I « m L____L.V                  (1 Aist cos x<p = cos (2 z n + cp) = cos 99. Zwei Strome von gleicher Kurvenform geben im all-gemeinen nur einen ahnlichen Strom, wenn <p — Q ist.
